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製品についての注意事項 

このリファレンスガイドでは、ほとんどの 
モデルに共通の機能について説明します。 

—部の機能は、お使いのコンピューターで 
は使用できない場合があります。 


製品番号： 670152 -291 



安全に関するご注意 


△警告！ ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがあ y ますの 
で、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしな 
いでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通 
気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、 
または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、 AC アダプターを肌に触 
れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでくだ 
さい。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、 International Standard for Safety of 
Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関 
する規格に準拠しています。 
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1 はじめに 


このガイドでは、無線ネットワークへの接続、マルチメディア、電源管理、セキュリティなど、 HP 
および Compaq のノートブックコンピューターの一般的な情報について説明します。 


隊 注記： このガイドで説明されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合 
があります。 


お使いの新しいコンピューターに関する詳細情報の確認 

お使いのコンピューターに付属の説明書および參照用の資料は以下の通りです。印刷物として提供 
されているものの他に、コンピューターのハードドライブまたはオプティカルディスクや Secure 
Digital (SD) メモリーカードに収録されているものもあります。 

• 『クイックセットアップ』（印刷物のポスター）：お使いのコンピューターをセットアップして電 
源を入れる方法について説明しています。この印刷物は、コンピューターの梱包箱に同梱されて 
います。 


@ 注記： この他の説明書および参照資料の場所については、この印刷物を参照してください。 


• 『コンピューターの準備』：製品固有の機能、バックアップおよび復元、メンテナンス、仕様な 
ど、お使いのコンピューターに関する情報について説明しています。 

• [ヘルプとサボート]:オペレーティングシステム、ドライバー、トラブルシューティングツー 
ル、およびサボート窓口に関する情報について説明しています。[ヘルプとサボート]にアクセス 
するには、[スタート]—[ヘルプとサボート]の順に選択してください。各国または地域でのサボ 
—卜について詳しくは、 http :〃 www . hD . com / suDDort / を表示して国または地域を選択し、画面の説 
明に沿って操作してください。 

• 『快適に使用していただくために』：正しい作業環境の整え方や、作業をする際の正しい姿勢、お 
よび健康上パ乍業上の習慣について説明しています。また、重要な電気的/物理的安全基準につい 
ての情報も提供しています。このガイドを表示するには、 [ スタート ]—[ ヘルプとサボート ]— 
[ユーザー ガイド]の順に選択します。このガイドは、 HP の Web サイト ( http :// www . hp . com / 
erao / から 旧 本語1を選択します)からも入手できます。 

• 『規定、安全、および環境に関するご注意』：安全情報および規定情報について、およびバッテリ 
の処理について説明しています。このガイドを表示するには、[スタート]—[ヘルプとサボート] 
— [ユーザーガイド]の順に選択します。 


お使いの新しいコンピューターに関する詳細情報の確認 










2 ネットワーク接続（一部のモデルのみ) 


お使いのコンピューターは、以下の2種類のインターネットアクセスに対応しています。 

• 無線： 2 ページの「無線接続の作成 I を参照してください。 

• 有線： 7 ページの「有線ネットワークへの接続 I を参照してください0 

注記： インターネ孓卜に接続する而^インターネットサービスをセットアップする必要があ7 

ます。 

無線接続の作成 

お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があ 
ります。 

• 無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバイス 

• Bluetooth ® デバイス 

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサボート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくだ 
さい。 

無線アイコンとネットワークステータスアイコンの確認 


アイコン 

名前 

説明 

((1>) 

無線（接続済み） 

1 つ以上の無線デバイスが有効になっていることを示します 

(せ 

無線（切断済み） 

すべての無線デバイスが無効になっていることを示します 

鐮 

HP Connection Manager 

[HP Connection Manager] を開きます。 [HP Connection Manager] では、 
無線 LAN および Bluetooth 接続を作成および管理できます 


有線ネットワーク（接続済み） 

1 つ以上のネットワークデバイスがネットワークに接続されていること 
を示します 


ネットワーク（無効/切断済み） 

すべてのネットワークデバイスが Windows の [コン トロールパネル]に 
よって無効になっていることを示します 
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priifi 

ネットワーク 

(接続済み） 

1つ以上のネットワークデバイスがネットワークに接続されていること 
を示します 


ネットワーク 

(切断済み） 

どのネットワークデバイスもネットワークに接続されていないことを示 
します 

d^\ 

ネットワーク 

(無効/切断済み） 

使用できる無線接続がないことを示します 


無線デバイスのオン/オフの切り替え 

無線 LAN デバイスのオン/オフを切り替えるには、無線ボタンまたは [HP Connection Manager ] (- 
部のモデルのみ）を使用します。 


注記 コンピュータ _ のキ _ ボ _ ドには、無線ボタン、無線スイッチ、または無線キ _ が搭載され 

ている場合があります。このガイドで使用する無線ボタンという用語は、これらすベての種類の無線 
コントロールに当てはまります。お使いのコンピューターで無線ボタンの位置を確認する方法につ 
いて詳しくは、『コンピューターの準備』を参照してください。 


[HP Connection Manager ] を使用して無線 LAN デバイスのオン/オフを切り替えるには、以下の操作 
を行います。 

タスクバーの右端の通知領域にある [HP Connection Manager ] アイコンを右クリックし、目的の 
デバイスの横にある[電源]ボタンをクリックします。 

または 

[スタート]—■[すべてのプログラム]—* '[ HP]—>[HP Connection Manager ] の順に選択し、目的 
のデバイスの横にある[電源]ボタンをクリックします。 

[HP Connection Manager ] の使用（一部のモデルのみ） 

[HP Connection Manager ] は、お使いの無線デバイスを管理するための中心となる場所です。また、 
SMS (テキスト）メッセージを送受信するためのインターフェイスが用意されています。 [HP 
Connection Manager ] では、以下のデバイスを管理できます。 

• 無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN ) / Wi-Fi 

• Bluetooth ® 

[HP Connection Manager ] には、接続の状態、電源の状態、 SIM の詳細、および SMS メッセージに 
関する情報や通知が表示されます。状態に関する情報および通知は、タスクバーの右端の通知領域に 
表示されます。 

[HP Connection Manager ] を開くには、以下の操作を行います。 

▲ タス クバーの [HP Connection Manager ] アイコンを クリックします。 

または 

[スタート]—[すべてのプログラム] — [ HP ] —[HP Connection Manager ] の順に選択します。 
詳しくは、 [HP Connection Manager ] ソフトウェアのヘルプを参照してください 0 


無線接続の作成 3 










オペレーティングシステムの制御機能の使用 

[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接 
続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。 

オペレーティングシステムの制御機能を使用するには、以下の操作を行います。 

[スタート]—>[コントロ ールパネル]—> [ネットワークとインターネット]—> [ネットワークと共 
有センター]の順に選択します。 

詳しくは、[スタ _ 卜]—>[ヘルプとサポ _ 卜]の順に選択します。 


無線 LAN の使用 

無線接続を使用すると、コンピューターを無線 LAN ネットワークまたは無線 LAN に接続できます。 
無線 LAN は、無線ルーターまたは無線アクセスポイントによってリンクされた、複数のコンピュー 
夕一および周辺機器で構成されています。 

既存の無線 LAN への接続 

既存の無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。 

1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します(詳しくは、 3ページの「無線デバイ 
スのオン/オフの切り替え I を参照してくださし、）。 

2. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワークアイコンをクリックします。 

3. 一覧から無線 LAN を選択します。 

4. [接続]をクリックします。 

ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワークセキュリティ 
コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、 [ OK ] をクリックして接続 
を完了します。 


g 注記： 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセスポイントの範囲 
外にいることを示します。 

g 注記： 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、[ネットワークと共有センターを開く]— 
[新しい接続またはネットワークのセットアップ]の順にクリックします。オプションの一覧が 
表示されます。手動で検索してネットワークに接続したり、新しいネットワーク接続を作成した 
りするなどのオプションを選択できます。 


接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワ_クアイコンの上にマウスポインタ_を置 
くと、接続の名前およびステータスを確認できます。 


g 注記： 動作範囲（無線信号が届く範囲）は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床な 
どの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。 


4 第2章 


ネットワーク接続（一部のモデルのみ) 








新しい無線 LAN のセットアップ 

以下の機器が必要です。 

• ブロ_ドバンドモデム （ DSL またはケ_ブル） （1) およびインタ_ネットサ_ビスプロバイ 
ダー （ ISP ) が提供する高速インターネットサービス 

• 無線ルータ _ (別売） （2) 

• 無線コンピューター （3) 


@ 注記： ケーブルモデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。別売のルーターが必要か 
どうかを確認するには、 ISP に問い合わせてください。 


以下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークのインストール例を示しています。 



@ 注記： 無線接続をセットアップするときは、お使いのコンピューターと無線ルーターとの間で同期 
が取れていることを確認してください。コンピューターと無線ルーターとの間で同期を取るには、コ 
ンピュータ と無線ルーターの電源をオフにしてから、再びオンにします。 


お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコン 
ピューターをネットワークに追加できます。 

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報 
を參照してください。 

無線 LAN の保護 

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 
能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれる 
インターネットカフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られてい 
ないことがあります。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安が 
ある場合は、ネットワークに接続しての操作を、機密性の低い電子メールや基本的なネットサーフ 
ィン程度にとどめておいてください。 

無線信号はネットワークの外に出てしまうため、他の無線 LAN デバイスに保護されていない信号を拾 
われる可能性があります。事前に以下のような対策を取ることで無線 LAN を保護できます。 


• ファイアウォール：ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求を 
チェックし、疑わしいデータを破棄します。利用できるファイアウォールには、ソフトウェアと 
ハードウヱアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせて使用しま 
す。 

• 無線の暗号化：お使いのコンピューターは3つの暗号プロトコルをサポートしています。 

° WPA ( Wi-Fi Protected Access ) 

。 WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access II ) 

。 WEP (Wired Equivalent Privacy ) 
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g 注記： 3 つの中で最新の暗号プロトコルである WPA2 を選択することをおすすめします。 WEP 暗 
号は簡単に解読されるため、 WEP 暗号の使用はおすすめしません。 


• WPA (Wi-Fi Protected Access ) および WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) は、セキュリティ 
標準によってネットワークから送信されるデータの暗号化および復号化を行います。 WPA と 
WPA2 は、どちらもパケットごとに新しいキーを動的に生成します。また、コンピューターネ 
ットワークごとに異なるキーのセットを生成します。このために、以下のような動作が行われま 
す。 

。 WPA は、 AES (Advanced Encryption Standard ) および TKIP (Temporal Key Integrity 
Protocol) を使用します。 

。 WPA2 は、新しい AES プロ トコルである CCMP (Cipher Block Chaining Message 
Authentication Code Protocol) を使用します。 

• WEP (Wired Equivalent Privacy) は、データが送信される前に WEP キーでデータを暗号化し 
ます。正しいキーを持たない他のューザーが無線 LAN を使用することはできなくなります。 

他のネットワ_クへの口ーミング 

お使いのコンピューターを他の無線 LAN が届く範囲に移動すると、 Windows はそのネットワークへ 
の接続を試みます。接続の試行が成功すると、お使いのコンピューターは自動的にそのネットワーク 
に接続されます。新しいネットワークが Windows によって認識されなかった場合は、お使いの無線 
LAN に接続するために最初に行つた操作をもう一度実行してください。 


GPS の使用（一部のモデルのみ） 

お使いのコンピューターには、 GPS (Global Positioning System) が内蔵されている場合がありま 
す。 GPS 搭載システムには、 GPS 衛星から位置、速度、および方角に関する情報が送信されます。 

詳しくは、 [HP GPS and Location] ソフトウェアのヘルプを参照してください。 


Bluetooth 無線デバイスの使用 

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従 
来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。 

• コンピューター 


• 電話機 


• イメージングデバイス（カメラおよびプリンター) 


• 才ーデイオデバイス 


• マウス 

Bluetooth デバイスは、 Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツー 
ビァ機能を提供します。 Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、 Bluetooth ソフトウェアの 
ヘルプを参照してください。 
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Bluetooth とインターネット接続共有 ( ICS ) 

ホストとして1台のコンピューターに Bluetooth を設定し、そのコンピューターをゲートウェイとし 
て利用して他のコンピューターがインターネットに接続できるようにすることは、 HP ではおすすめ 
しません。 Bluetooth を使用して2台以上のコンピューターを接続する場合、インターネット接続共 
有 (ICS) が可能なコンピューターはそのうちの1台で、他のコンピューターは Bluetooth ネットワー 
クを利用してインターネットに接続することはできません。 

Bluetooth は、お使いのコンピューターと、携帯電話、プリンター、カメラ、および PDA などの無線 
デバイスとの間で情報をやり取りして同期するような場合に強みを発揮します。 Bluetooth および 
Windows オペレーティングシステムでの制約によって、インターネット共有のために複数台のコン 
ピューターを Bluetooth 経由で常時接続しておくことはできません。 


有線ネットワークへの接続 

モデムの使用（一部のモデルのみ） 

お使いのコンピューターの内蔵モデムをアナログ電話回線に接続するには、6ピンの RJ-11 モデム 
ケーブル（別売）を使用する必要があります。国や地域によっては、各国または地域仕様のモデムケ 
—ブルアダプターも必要な場合があります。デジタル構内回線 (PBX) システム用のコネクタは、 
アナログ電話回線用のモジュラーコンセントと似ていますが、このモデムには使用できません。 


△警告！ 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデムケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 
(ネットワーク）コネクタに接続しないでください。 


モデムケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア （1) が取り付けられ 
ている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端 （2) をコンピューター側に向けます。 



モデムケーブルの接続 

1 • モデムケーブルをコンピューター本体のモデムコネクタに差し込みます (1) 〇 
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2. モデムケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラーコンセントに接続します （2)。 



各国または地域仕様のモデムケーブルアダプターの接続 

モジュラーコンセントは、国や地域によって異なります。モデムおよびモデムケーブルを国や地域 
の外で使用する場合は、各国または地域仕様のモデムケーブルアダプターを用意する必要がありま 
す。 


RJ -11 モデムコネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラーコンセントにケーブルを接続するに 
は、以下の操作を行います。 

1. モデムケーブルをコンピュ _ 夕 _ 本体のモデムコネクタに差し込みます （1)。 

2. モデムケーブルをモデムケーブルアダプタ_に接続します （2)。 

3. モデムケーブルアダプターを電話回線用モジュラーコンセントに接続します（3)。 

© 
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所在地設定の選択 


現在の所在地設定の表示 

現在の所在地を表示するには、以下の操作を行います。 

[スタ _ 卜]—> •[コン トロールパネル]の順に選択します。 

2. [時計、言語、および地域]をクリックします。 

3. [地域と言語]をクリックします。 

4. [所在地]タブをクリックして所在地を表示します。 

旅行先の所在地の新規追加 

新しいコンピューターでは、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コン 
ピューターを国外または他の地域で使用する場合は、使用する国または地域の規格に準拠するように 
内蔵モデムを設定します。 

新しく追加した所在地設定はコンピューターに保存され、設定をいつでも切り替えられるようになり 
ます。コンピューターには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。 


△注意： モデムの日本用の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外でモデ 
ムを使用できるようにするには、モデムを使用する国や地域ごとに所在地の構成を新規に追加しま 
す。 


注意： お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定や法律に違反することを防ぐため、 
その国や地域の設定を選択してください。国を正しく選択しないと、モデムが正しく機能しない場合 
があります。サポートされていない国を選択するとメッセージが表示されます。その国ではこのモ 
デムの使用が認可されていないため、使用しないでください。 


新しい所在地を追加するには、以下の操作を行います。 

1. [スタート] — [デバイスとプリンタ _] の順に選択します。 

2. お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックし、[モデムの設定]をクリックします。 


@ 注記： [ダイヤル情報]タブを表示するには、事前に最初の（現在の）所在地の市外局番を設定 
しておく必要があります。所在地がまだ設定されていない場合は、[モデムの設定]をクリックす 
ると、所在地を入力するよう求めるメッセージが表示されます。 


3. [ダイヤル情報]タブをクリックします。 

4. [新規]をクリックします。[新しい所在地]ウインドウが表示されます。 

5. [所在地]ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前 （「自宅」、 「会社」 など）を入力します。 

6. [国/地域]リストから国または地域を選択します（モデムでサポートされていない国または地域を 
選択すると、[米国]または[英国]が表示されます）。 

7 市外局番を入力します（必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します）。 

8. [ダイヤル方法]の横の[卜ーン]または[パルス]をクリックします。 
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9. 新しい所在地設定を保存するには、 [0 K ] をクリックします。 

10. 以下の操作のどちらかを行います。 

• 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、 [ OK ] をクリックします。 

• 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、[所在地]リストから使用する設定を選 
択して、 [ OK ] をクリックします。 

@ 注記： 国外または他の地域の設定？同じよう1ミ日本国内の所在地設定も追加できます r 

たとえば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。 


口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) への接続（一部のモデルのみ） 

口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) に接続するには、8ピンの RJ -45 ネットワークケーブル（別 
売）が必要です。ネットワークケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制 
コア （1) が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端 （2) をコンピ 
ュ _ 夕 _ 側に向けます。 



ネットワークケーブルを接続するには、以下の操作を行います。 


1 . ネット ワー クケ_ブルをコンピュ ー タ ー 本体のネット ワー クコネクタに差し込みます（1)。 

2. ネットワークケ_ブルのもう一方の端をデジタルモジュラ_コンセント （2) またはル _ 夕_ 
に差し込みます。 



△警告！ 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデムケーブルまたは電話ケーブルを RJ -45 
(ネットワーク）コネクタに接続しないでください。 
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3 マルチメディア 


お使いのコンピューターには、以下のようなマルチメディアコンポーネントが含まれている場合が 
あります。 

• 1つまたは2つの内蔵スピ _ 力一 

• 1つまたは2つの内蔵マイク 

• 内蔵 Web カメラ 

• プリインストールされたマルチメディアソフトウェア 

• マルチメディアボタンまたはマルチメディアキー 

メディア操作機能の使用 

お使いのモデルのコンピューターによっては、メディアファイルを再生、一時停止、早送り、また 
は早戻しできる以下のマルチメディア操作機能が搭載されている場合があります。 

• メディアボタン 

• メディアホットキー（特定のキーを fn キーと一緒に押します） 

• メディア操作キー 

お使いのコンピューターのメディア操作機能について詳しくは、『コンピューターの準備』を參照し 
てください。 

オーディオ 

お使いのコンピューターには、以下のようなさまざまなオーディオ関連機能が搭載されています。 

• 音楽の再生 

• サウンドの録音 

• インターネットからの音楽のダウンロード 

• マルチメディアプレゼンテーションの作成 

• インスタントメッセージプログラムを使用したサウンドと画像の送信 

• ラジオ番組のストリーミング 

• コンピューターに取 y 付けられているオプティカルドライブ（一部のモデルのみ）または外付 
けオプティカルドライブ（別売）を使用したオーディオ CD の作成（書き込み） 
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音量の調整 

お使いのモデルのコンピューターによって、音量の調整には以下のどれかを使用します。 

• 音量ボタン 

• 音量調整ホットキー（特定のキーを fn キーと一緒に押します） 

• 音量 キー 


△警告！ 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、 
イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、 
安全、および環境に関するご注意』を参照してください。 

g 注記： 音量の調整には、オペレーティングシステムおよび一部のプログラムも使用できます。 

注記： お使いのコンピューターの音量調整機能の種類について詳しくは、『コンピューターの準備』 
を參照して〈ださい。 


コンピューターのオーディオ機能の確認 


注記： 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音し 
ます。 


お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。 

1. [スタート] — [コント ロールパネル] — [ハードウエアと サウンド] — [サウンド]アイコンの順に 
選択します。 

2. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラムイベント]で 
ビープやアラームなどの任意のサウンドイベントを選択し、[テスト]ボタンをクリックします。 

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。 

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。 

1. [ スタート ] — [すべてのプログラム] — [アクセサリ] — [サウンド レコーダー ] の順に選択しま 
す。 

2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存しま 
す。 

3. マルチメディアプログラムを開き、サウンドを再生します。 

コンピュータ_の才ーディオ設定を確認または変更するには、[スタ_卜]—*•[コントロ_ルパネル] 
— [ハードウエアとサウンド] — [サウンド]の順に選択します。 


Web カメラ（一部のモデルのみ） 

—部のコンピューターには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインスト 
—ルされているソフトウヱアを使用すると、 Web カメラで静止画像を撮影したり、動画を録画したり 
できます。また、写真や録画した動画をプレビューできます。 
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[HP Webcam] ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。 

• 動画の撮影および共有 

• インスタントメッセージソフトウェアを使用した動画のストリーミング 

• 静止画像の撮影 

Web カメラへのアクセス方法については、『コンピューターの準備』を参照してください。 Web カメ 
ラの使用方法については、[スタート]—[ヘルプとサボート]の順に選択します。 


動画 

お使いのコンピューターには、以下の外付けビデオコネクタが1つ以上内蔵されている場合があり 
ます。 

• VGA 

• DisplayPort 

• HDMI 

VGA 


外付けモニターコネクタまたは VGA コネクタは、外付け VGA モニターや VGA プロジェクターなど 
の外付け VGA ディスプレイデバイスをコンピューターに接続するための、アナログディスプレイ 
インターフェイスです。 

▲ VGA ディスプレイデバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニターコネクタ 
に接続します。 



ディスプレイコネクタ 

ディスプレイコネクタは、高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタルディスプレイ 
デバイスを接続します。 DisplayPort は VGA 外付けモニターコネクタを上回るパフォーマンスを提 
供し、デジタル接続の質を向上させます。 
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注記： 製品固有の画面切 y 替え手順については、『コンピューターの準備』を参 1 してください。 


HDMI (High Definition Multimedia Interface) 

HDMI (High Definition Multimedia Interface ) コネクタは、 HD 対応テレビ、対応しているデジタル 
またはオーディオコンポーネントなどの別売のビデオデバイスまたはオーディオデバイスとコン 
ピューターを接続するためのコネクタです。 


@ 注記： HDMI コネクタを使用して動画信号または音声信号を伝送するには、 HDMI ケーブル（別売) 
が必要です。 


コンピューターの HDMI コネクタには、1つの HDMI デバイスを接続できます。コンピューター本体 
の画面に表示される情報を HDMI デバイスに同時に表示できます。 
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HDMI コネクタに動画またはオーディオデバイスを接続するには、以下の操作を行います。 

1. HDMI ケーブルの一方の端を コン ピューターの HDMI コネクタに接続します。 

HDMJ 

^3 



2. ケーブルのもう一方の端をビデオデバイスに接続します。接続後の手順については、製造元の 
説明書を參照してください。 


@ 注記： 製品固有の画面切り替え手順については、『コンピューターの準備』を参照してくださし、。 


HDMI 用のオーディオの設定 

HDMI 才ーディオを設定するには、まず、お使いのコンピューターの HDMI コネクタに HD 対応テレ 
ビなどのオーディオまたはビデオデバイスを接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初 
期デバイスを設定します。 

1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]をク 
リックします。 

2. [再生]タブで[デジタル出力]または[デジタル出カデバイス （HDMI)] をクリックします。 

3. [初期設定値に設定] — [OK] の順にクリックします。 

オーディオをコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。 

1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]をク 
リックします。 

2. [再生]タブで、[スピーカー]をクリックします。 

3. [初期設定値に設定] — [OK] の順にクリックします。 

Intel® 無線ディスプレイ（一部のモデルのみ） 

Intel 無線ディスプレイを使用すると、コンピューターの画面を無線でテレビと共有できます。無線デ 
ィスプレイを使用するには、無線テレビアダプター（別売）および Intel グラフィックスカードが必 
要です。ブルーレイディスクなど、出力保護を行っているコンテンツは、 Intel 無線ディスプレイに 
は表示されません。テレビアダプターの使用について詳しくは、製造元の説明書を參照してくださ 
し、。 
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注記： 無線ディスプレイを使用する前に、お使いのコンピューターで無線が有効になっていること 
を確認します。 


[CyberLink PowerDVD] の使用（一部のモデルのみ） 

[CyberLink PowerDVD] を使用すると、お使いのコンピューターが持ち運びのできるエンターテイメ 
ントツールに変わります。 [CyberLink PowerDVD] では、音楽 CD、DVD 動画、およびブルーレイデ 
ィスク ( BD) 動画を楽しむことができます。また、写真コレクションの管理および編集を行うことが 
できます。 

▲ [CyberLink PowerDVD] を起動するには、[スタート] — [すべてのプログラム] — [CyberLink] — 
[CyberLink PowerDVD] の順に選択します。 

[CyberLink PowerDVD] の使用方法について詳しくは、 [CyberLink PowerDVD] ソフトウェアのヘルプ 
を参照してください。 
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4 電源の管理 


@ 注記： コンピューターには、電源ボタンまたは電源スイッチがあります。このガイドで使用する電 
源ボタン^いう用語は、両方の種類の電源コント ロールを指します ^ 

コンピューターのシャットダウン 

^ 注意： コ：^ューターをシャットダウンするどて保存されていない情報は失われます。 

[シャットダウン]コマンドはオペレーティングシステムを含む開いているすべてのプログラムを終 
了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。 

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。 

• コンピューター内部の部品に触れる必要がある場合 

• USB コネクタまたはビデオコネクタ以外のコネクタに外付けハードウエアデバイスを接続す 
る場合 

• コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合 

電源ボタンでコンピューターを シャッ トダウンすることもできますが、 Windows の [シャッ トダウン] 
コマンドを使用した以下の手順をおすすめします。 

@ 注記： コジ它ューターがスリープまたはハイパネーション状態の場合は、シャ'フトダウンをする前 

にスリープまたはハイ/^ネョンを終了する必要があります。 

1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。 

2. [スタート]— [シャッ トダウン]の順に選択します。 

@ 注記： ネットワークドメインに登録してて、る場吾は、1終了オプジョン]ではなぐ TF ャット 

ダウン]をクリックします。 

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の緊急手 
順を記載されている順に試みてください。 

• Ctrl + alt + delete キーを押し、[電源]ボタンをクリックします。 

• 電源ボタンを5秒程度押し続けます。 

• コンピューターを外部電源から切り離します。 
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電源オプションの設定 

省電力設定の使用 

お使いのコンピューターでは、2つの省電力設定が出荷時に有効になっています。スリープおよびハ 
イパネーシヨ ンです。 

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保存 
されるため、スリープを終了するときはハイパネーションを終了するときよりも早く作業に戻れま 
す。コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完 
全な口ーバッテリ状態になった場合は、ハイパネーションを開始します。 

ハイバネーションを開始すると、データがハードドライブのハイバネ_ションファイルに保存され 
て、コンピューターの電源が切れます。 


△注意： オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスク 
や外付けメディアカ _ ドの読み取りまたは書き込み中にスリープやハイバネ _ シヨンを開始しない 
でください。 

注記： コンピューターがスリープまたはハイパネーシヨン状態の場合は、無線接続やコンピュータ 
一の機能を実行することが一切できなくなります。 


スリーブの開始および終了 

バッテリ電源を使用しているときも外部電源を使用しているときも操作しない状態が一定時間続い 
た場合に、システムがスリープを開始するよう出荷時に設定されています。 

電源設定およびタイムアウトは Windows の[コントロールパネル]の[電源オプシヨン]で変更できま 
す。 

コンピューターの電源が入っているときにスリープを開始するには、以下の操作を行います。 

• 電源ボタンを短く押します。 

• ディスプレイを閉じます。 

• [スタート]を選択し、 [シャッ トダウン]ボタンの横にある矢印一*•[スリープ]の順にクリックしま 
す。 

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。 

• 電源ボタンを短く押します。 

• ディスプレイが閉じている場合は、ディスプレイを開きます。 

• キ _ ボ _ ドのキ _ を押します。 

• イメージパッドで、タップするか指を滑らせます。 

コンピューターがスリーブを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻りま 
す。 


@ 注記： 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面 
に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。 
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ハイ パネ ーシヨンの 開始および終了 

バツテリ電源を使用しているときも外部電源を使用しているときも操作しない状態が一定時間続い 
た場合、または完全な口_バツテリ状態に達した場合に、システムがハイパネーシヨンを開始する 
ように出荷時に設定されています。 

電源設定およびタイムアウトは、 Windows の [コントロー ルパネル]で変更できます。 

ハイパネーシヨンを開始するには、以下の操作を行います。 

▲ [スタート] — [シャツトダウン]ボタンの横にある矢印—[休止状態]の順に選択します。 

ハイパネーシヨンを終了するには、以下の操作を行います。 

▲ 電源ボタンを短く押します。 

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。 

復帰するときにパスワードを必要豆するように設定した場合は、作業を中断した時点の画面 

に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。 

電源メーターの使用 

電源メーターはタスクバーの右端の通知領域にあります。電源メーターを使用すると、すばやく電源 
設定にアクセスしたり、バツテリ充電残量を表示したりできます。 

• 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターを[電源メーター]アイコンの上に移 
動します。 


• 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコン 
をクリックして一覧から項目を選択します。 

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メ ータ _] アイ 
コンの形の違いで判断できます。アイコンには、バッテリが口ーバッテリ状態または完全なローバ 
ッ テリ状態になった場合にそのメ ッセー ジも表示されます。 

電源プランの使用 

電源プランは、コンピューターの電源の使用方法を管理するためのシステム設定の集合です。電源プ 
ランによって、電力を節約し、パフオーマンスを最大限に向上させることができます。 

現在の電源プランの表示 


以下のどちらかの方法を使用します。 


• タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター]アイコンをクリックします。 

• [スタート] — [コントロールパネル] — [システムとセキュリティ] — [電源オプション]の順に選 
択します。 

異なる電源プランの選択 

以下のどちらかの方法を使用します。 

• 通知領域にある[電源メーター]アイコンをクリックし、一覧から電源プランを選択します。 

• [スタート]—[コントロールパネル] — [システムとセキュリティ] — [電源オプション]の順に選 
択し、一覧から項目を選択します。 
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電源プランのカスタマイズ 

電源プランをカスタマイズするには、以下の操作を行います。 

1. 通知領域の[電源メーター]アイコン4[その他の電源オプション]の順にクリックします。 

または 

[スタート]4[コントロールパネル]4[システムとセキュリティ]4[電源オプション]の順に選 
択します。 

2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。 

3. 必要に応じて設定を変更します。 

4. その他の設定を変更するには、[詳細な電源設定の変更]をクリックし、変更を行います。 

復帰時のパスワード保護の設定 

スリープまたはハイパネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピュ 
—ターを設定するには、以下の操作を行います。 

1. [スタート] — [コントロールパネル] — [システムとセキュリティ]—[電源オプション]の順に選 
択します。 

2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。 

3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。 

4. [パスワードを必要とする（推奨)]をクリックします。 

g 注記： 彐ーザーアカウントを作成した y 、 現在のューザーアカウントを変更したりする場合 

は、[ユーザーアカウントパスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示され 
る説明に沿って操作します。ユーザーアカウントパスワードを作成または変更する必要がな 
p 場食は' 手順 5 に進んでください。 

5. [変更の保存]をクリックします。 

[HP Power Manager ] の使用（一部のモデルのみ） 

[HP Power Manager ] を使用すると、お使いのノートブックコンピューターの電力消費やバッテリ充 
電を最適化するように電源プランを選択できます。以下の電源プランを利用できます。 

• 省電力 

• HP 推奨 

• 高パフォーマンス 

Windows を実行しているときに [HP Power Manager ] を起動するには、以下の操作を行います。 

▲ [スタート] — [すべてのプログラム] 4[ HP ] — [HP Power Manaaer ] の順に選択します。 
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バッテリ電源の使用 

充電済みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源 
で動作します。外部電源に接続されている場合、コンピューターは外部電源で動作します。 

充電済みのバッテリを装着したコンピューターが外部電源で動作している場合、 AC アダプターを取 
り外すと、電源がバッテリ電源に切り替わります。 


@ 注記： 外部電源の接続を外すと、バッテリ寿命を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま 
す。ディスプレイの輝度を上げたり下げたりする方法については、『コンピューターの準備』を参照 
してください。 


コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作してい 
るプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素 
によって異なります。 

バッテリに関する情報の確認 

[ヘルプとサボート]では、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。 

• バッ テリの性能をテストす るた めの [HP バッ テリ チェック] ツール 

• バッテリの寿命を延ばすための、バッテリゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 
保管に関する情報 

• バッテリの種類、仕様、ライフサイクル、および容量に関する情報 
[バッテリ情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。 

▲ [スタート] — [ヘルプとサボート] — [詳細]—[電源プラン：よく寄せられる質問]の順に選 
択します。 

[ HP バッテリ チェック] の使用 

[ヘルプとサボート]の [ HP バッテリ チェック] では、コンピューターに取り付けられているバッテリの 
状態について情報を提供します。 

[ HP バッテリチェック]を実行するには、以下の操作を行います。 

1. AC アダプターをコンピューターに接続します。 


@ 注記： [ HP バッテリチヱック]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続し 
ておく必要があります。 


2. [スタート] — [ヘルプとサポート] — [トラブルシューティング] — [鼋源、 サーマル、 および機械] 
の順に選択します。 

3. [電源]タブをクリックし、 [HP バッテリチェック]をクリックします。 

[ HP バッテリ チェック] は、バッテリとそのセルを検査して、バッテリとそのセルが正常に機能して 
いるかどうかを確認し、検査の結果を表示します。 


バッテリ充鼋残量の表示 

タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター ] アイコンの上にポインターを移動します。 
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バッテリの放電時間の最長化 

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。バッ 
テリの容量は自然に低下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。 

バッテリの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。 

• ディスプレイの輝度を下げます。 

• [電源オプション]で[省電力]設定を選択します。 

口ーバッテリ状態への対処 

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。口一 
バッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、 Windows の [コントロール パネル]の[電源オプション] 
で変更できます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。 

ロー バッテリ状態の確認 

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリが口ーバッテリ状態また 
は完全な口ーバッテリ状態になった場合は、以下のようになります。 

• バッテリランプ（一部のモデルのみ）が、口ーバッテリ状態または完全な口ーバッテリ状態 
になっていることを示します。 


g 注記： バッテリランプについて詳しくは、『コンピューターの準備』を參照してくださし、。 


または 

• 通知領域の[電源メーター]アイコンが、口ーバッテリ状態または完全な口ーバッテリ状態にな 

つていることを通知します。 


g 注記： 電源メーターについて詳しくは、 19 ページの「雷源メーターの使用 I を参照してくだ 
さい。 


完全な口ーバッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。 

• ハイパネーシヨンが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイ 
パネーシヨンが開始します。 

• ハイパネーシヨンが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い 
時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失 
われます。 


ロー バッテリ状態の解決 

外部電源を使用できる場合のローバッテリ状態の解決 
▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。 

• AC アダプター 

• 別売のドッキングデバイスまたは拡張製品 

• HP からオプション製品として購入した電源アダプター 
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電源を使用できない場合の口ーバッテリ状態の解決 

• ハイバネーションを開始します。 

• 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。 

ハイパネーションを終了できない場合の口ーバッテリ状態の解決 

ハイパネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作 
を行います。 

1. AC アダプターをコンピューターおよび外部電源に接続します。 

2. 電源ボタンを押して、ハイパネーションを終了します。 

バッテリの節電 

• Windows の[コントロール パネル] の [電源 オプション] で、低消費電力設定を選択します。 

• ネットワークに接続する必要がないときは無線接続と口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) 接 
続をオフにして、モデムを使用するアプリケーションを使用後すぐに終了します。 

• 外部電源に接続されていない外付けデ/ <イスのうち、使用していないものをコンピューターから 
取り外します。 

• 使用していない外付けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り出します。 

• 画面の輝度を下げます。 

しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイパネーションを開始するか、コンピュータ 
_の電源を切ります。 

出荷時に封印されているバッテリの使用 

重要：出荷時にあらかじめコンピューターに装着され、封印されているバッテリを交換しようとし 
ないでください。バッテリの封印シールが破損していると保証が適用されません。お使いのコンピ 
ューターに装着されている充電式バッテリは内蔵型で、ユーザーが着脱するタイプのものではありま 
せん。バッテリの交換は、必ず HP のサポート担当者にご依頼ください。バッテリを良好な状態に保 
つ手順については、 21 ページの「バッテリ電源の使用 I を参照してください。 

バッテリの状態を監視する場合、またはバッテリが充電されなくなった場合は、 [HP ヘルプとサボー 
卜]で [HP バッテリチェック]を実行してください。コンピューターのバッテリを交換する必要があ 
る場合は、サボート窓口にお問い合わせください。 


外部電源の使用 


@ 注記： 外部電源の接続について詳しくは、コンピューターの梱包箱に一緒に包装されている『クイ 
ックセットアップ』ポスターを参照してくださし、。 


外部電源は、純正の AC アダプター、または別売のドッキングデバイスや拡張製品を通じてコンピュ 
—ターに供給されます。 


△警告！ 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに 
付属している AC アダプター、 HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応す 
る AC アダプターだけを使用してください。 


以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してくださし、。 
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△警告！ 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。 

• バッテリ充電するか、バッテリゲージを調整する場合 

• システムソフトウェアをインストールまたは変更する場合 

• CD 、 DVD 、 または BD (—部のモデルのみ）に情報を書き込む場合 
• [ディスクデフラグ]を実行する場合 

• バックアップまたは復元を実行する場合 

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。 

• バッテリの充電が開始されます。 

• コンピューターの電源が入ると、通知領域の[電源メーター]アイコンの表示が変わります。 

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。 

• コン ピューターの電源がバッテリに切り替わります。 

• バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。 

AC アダプターのテスト 

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、 AC アダプター 
をテストします。 

• コンピューターの電源が入らない。 

• ディスプレイの電源が入らない。 

• 電源ランプが点灯しない。 

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。 

1. コンピューターをシャットダウンします。 

2. AC アダプターをコンピューターに接続してから、電源コンセントに接続します。 

3. コンピューターの電源を入れます。 

• 電源ランプが点灯した場合は、 AC アダプターは正常に動作しています。 

• 電源ランプが消灯したままになっている場合は、 AC アダプターとコンピューターの接続お 
よび AC アダプターと電源コンセントの接続をチェックし、確実に接続されていることを確 
認します。 

• 確実に接続されているのに電源ランプが消灯したままになっている場合は、 AC アダプター 
が動作していないため交換する必要があります。 

交換用 AC アダプターを入手する方法については、 HP のサボート窓口にお問い合わせください。 
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[HP CoolSense ] の使用（一部のモデルのみ） 

外出先や室内でコンピューターの場所を変えながら使用している場合は 、 [HP CoolSense ] gg が役立 

ちます 。 [HP CoolSense ] によりパフォーマンスおよび内部ファン設定が自動的に調整されるため、コ 
ンピューターを最適な状態で使用できます。 

[HP CoolSense ] をオンにすると、コンビューターが静止した状態であるかどうかが自動的に検出さ 
れ、パフォーマンスおよびファン設定が細かく調整されるため、コンピューターの表面温度が最適な 
状態に維持されます。 

[HP CoolSense ] をオフにすると、パフォーマンスおよびファン設定は初期状態の冷却設定から変更さ 
れません。そのため、コンピューターが静止した状態にない場合に 、 [HP CoolSense ] をオンにしたと 
きに比べて表面温度が高くなる可能性があります。 
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外付けカードおよび外付けデバイス 


メディアカードの使用（一部のモデルのみ） 

別売のメディアカードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できる力ードです。これら 
の力ードは、他のコンピューター以外にも、デジタルメディア対応のカメラや PDA などでよく使用 
されます。 


お使いのコンピューターでサポートされているメディアカードの形式を確認するには、『コンピュー 
夕一の準備』を参照してください。 

メディアカードの挿入 


△注意： メディアカードコネクタの損傷を防ぐため、メディアカードを挿入するときは無理な力 
を加えないで <丄£さし'〇 

1. 力ードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。 

2. メディアスロットに力ードを揷入し、力ードがしっかりと収まるまで押し込みます。 



デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示され 
ます。 
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メディアカードの取り出し 

A 注意： 情報の損失ゃ孓ステムの応答停止を防く 7 ^ため、以下の操作を彳 f ってメディアカードを安全 

に取り出します 2 

1. 情報を保存し、メディアカードに関連するすべてのプログラムを閉じます。 

2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウエアの安全な取り外し]アイコンをクリックしま 
す。次に、画面の説明に沿って操作します。 

3. 力ードをいったんスロットに押し込んで（1)、固定を解除してから取り出します （2)。 



@ 注記： 力ードが出てこない場合は、力ードを引いてスロットから取り出します。 

ExpressCard の使用（一部のモデルのみ） 

ExpressCard は、 ExpressCard スロットに揷入する高性能な PC 力ードです。 

ExpressCard の設定 

力ードに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。 ExpressCard に付属の説明書にデ 
バイスドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。 

• お使いのオペレーティングシステム用のデバイスドライバーのみをインス！ルしてくださ 
い。 

• ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（力ードサービス、ソケットサービス、イネー 
ブラーなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。 

ExpressCard の揷入 

^ 注意： お使いのコン"^—夕一および外付けメデ7アカードの損傷を防ぐ五め、 pc 力 一 R を 

ExpressCard スロットに挿入しないでください。 

注意： コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。 

ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。 

ExpressCard の使用中は、コンピューターを動かしたり運んだりしないでください。 

ExpressCard スロットには保護用力ードが挿入されている場合があります。保護用力ードを取り出 
すには、以下の操作を行います。 

1. 保護用力ードを押し込んで（1)、固定を解除します。 
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2. 保護用力ードをスロットから引き出します （2)。 



ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。 

1. 力ードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。 

2. ExpressCard スロットに力ードを挿入し、力ードがしっかりと収まるまで押し込みます。 



力ードが検出されると音が鳴り、場合によってはオプションのメニューが表示されます。 

g 注記： 初めて ExpressCard を挿入した場吾は、力ードがコン已ューターによっ1：認識された 

y を示すメ 2セー^が通知領域に表示されます。 

@ 注記： 節電する1どは、使用してい>よい ExpressCard を停 iT する力5取り出し〒く足さし「 

ExpressCard の取り出し 

注意： 情報の損失や孓ステムの运答停 iiT を防ぐため、以下の操作を再って Ex ^ fessCi ^ を安全に取 

5出しま 

1. 情報を保存し、 ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。 

2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウヱアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 
面の説明に沿って操作します。 

3. ExpressCard の固定を解除して取り外すには、以下の操作を行います 0 

a . ExpressCard をゆっくりと押して（1)、固定を解除します 0 

b . ExpressCard をスロットから引き出します（2)。 
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スマートカードの使用 （ 一部のモデルのみ) 


隊 注記： この章で使用する「スマートカード」という用語は、スマートカードと Java ™ Card の両 
方を指します。 


スマートカードは、メモリおよびマイク D プロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したク 
レジットカードサイズのオプション製品です。パーソナルコンピューターと同じように、一部の 
スマ _ トカードは入出力を管理するオペレー亍ィングシステムを内蔵し、改ざんを防止するための 
セキュリティ機能を備えています。スマートカードリーダー（一部のモデルのみ）では業界標準の 
スマートカードを使用します。 

マイクロチップの内容にアクセスするには 、 PIN (Personal Identification Number :個人識別番号) 
が必要です。スマートカードのセキュリティ機能について詳しくは、[ヘルプとサボート]を參照して 
ください。 

スマ_卜力ードの挿入 

1. 力_ドのラベル側を上にし、力_ドがしっかり収まるまで、スマ_卜力_ドリーダ_に静かに 
スライドさせて挿入します。 



2. 画面上の説明に沿って、スマートカードの PIN を使用してコンピューターにログオンします。 
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スマートカードの取り出し 

スマートカードの両端の部分を持って、スマートカードリーダーから引き出します。 



USB (Universal Serial Bus ) デバイスの使用 

USB (Universal Serial Bus ) は、 USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキヤナー、 
ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェアインターフェイスです。 

USB デバイスには、追加サポートソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参 
照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されている 
か、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。 

コンピューター■には1つ以上の USB コネクタがあり 、 USB 1.0 、 USB 1.1 、 USB 2.0、および USB 
3.0 の各デバイスに対応しています。お使いのコンピューターには電源供給機能付き USB コネクタ 
が搭載されている場合があります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、 
外付けデバイスに電源を供給できます。別売のドッキングデバイスまたは USB ハブには、コンピュ 
—ターで使用できる USB コネクタが装備されています。 

USB デバイスの接続 


△注意： USB コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでくださし、。 
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▲ デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに接続します。 

@ 注記： お使いのコン"？1—ターの USB コネクタは、ここに記載されている面 i 多少異なる場 

合があります。 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


@ 注記： 初めて USB デバイスを装着した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたこ 
とを示すメッセージが通知領域に表示されます。 


USB デバイスの取り外し 


△注意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らない 
でください。 

注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に 
取り外します。 


1. USB デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じ 
ます。 

2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウエアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 
面の説明に沿って操作します。 

3. デバイスを取り外します。 


1394デバイスの使用（一部のモデルのみ） 

IEEE 1394は、高速マルチメディアデバイスまたは高速記憶装置をコンピューターへ接続するため 
のハードウェアインターフェイスです。スキヤナー、デジタルカメラ、およびデジタルビデオカ 
メラは、1394による接続が必要な場合があります。 

1394デバイスには、追加サポートソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウヱアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を參 
照してください。 


コンピューターの1394コネクタは 、 IEEE 1394 a デバイスもサボートしています。 
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1394 デバイスの接続 

^ 注意：— 1394コ豕クタの損傷を防<^こめ了デバイスを接続する"^!■は無理な刃を力 I えな^でて左さ 

_ 

▲ 1394デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの1394ケーブルを1394コネクタに 

接続します。 


ク〇, 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


1394デバイスの取り外し 


△注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、1394デバイスを取り外す前にデバイスを停 
止してください。 

注意： 1394コネクタの損傷を防ぐため、1394デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らない 
でください。 


1. 1394デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じ 
ます。 

2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウエアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 
面の説明に沿って操作します。 

3. デバイスを取り外します。 


eSATA デバイスの使用（一部のモデルのみ） 

eSATA コネクタを使用して、 eSATA 外部ハードドライブなどの別売の外付けデバイスを、高性能な 
eSATA コンポーネントに接続します。 

eSATA デバイスには、追加サポートソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイス 
に付属しています。デバイス固有のソフトウエアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を 
参照してください。 


@ 注記： eSATA コネクタは、別売の USB デバイスもサボートしています。 
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eSATA デバイスの接続 

^ 注意 : eSATA コネクタの損傷を防く7こめ、デバイスを接続する Z きは無理な力を加えな T ヽでく元さ 

い」 

▲ eSATA デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを eSATA コネク 
夕に接続します。 


E-SATA 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 

eSATA デバイスの取り外し 


△注意 eSATA コネクタの損傷を防ぐため、 eSATA デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張ら 

ないでください。 

注意 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってデバイスを安全に取り外 
します。 


1. eSATA デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉 
じます。 

2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウヱアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 
面の説明に沿って操作します。 

3. デバイスを取り外します。 


別売の外付けデバイスの使用 


隊 注記： 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類につい 
て詳しくは、デバイスに付属の説明書を參照してください。 


外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。 
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△注意： 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れてい 
て、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。 

1. デバイスをコンピューターに接続します。 

2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセ 
ントに差し込みます。 

3. コンピューターの電源を入れます。 

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから 
取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピュ 
—ターからデバイスを取り外した後、デ/《イスの電源コードを抜きます。 

別売の外付けドライブの使用 

外付けのリムーバブルドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場 
所が増えます。 USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB コネクタに接続します。 


g 注記： HP の外付け USB オプティカルドライブを、コンピューターの電源供給機能付き USB コネ 
クタに接続する必要空'あります。 

USB ドライブには、以下のような種類があります。 

• 1.44 MB フロッピーディスクドライブ 

• ハードドライブモジュール（アダプターが装備されているハードドライブ） 

• 外付けオプティカルドライブ （ CD 、 DVD 、 およびブルーレイ） 


• マルチベイデバイス 


拡張ポ_卜の使用（一部のモデルのみ） 

拡張ポートは、コンピューターを別売のドッキングデバイスまたは拡張デバイスに接続するために 
使用します。これによって、コンピューターで使用できるポートおよびコネクタが追加されます。 


□3 
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6 ドライブ 


ドライブの取り扱い 

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り 
扱いについては、以下の注意事項を參照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手 
順を示します。 

以下の点に注意してください。 

• 外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような 
場合は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切 
に取り外してください。 

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してくださ 
い。 

• リムーバブルドライブまたはコンピューターのコネクタピンに触れないでください。 

• ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。 

ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れて 
いるのか、スリープ状態か、またはハイパネーシヨン状態なのかわからない場合は、まずコンビ 
ューターの電源を入れ、次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャツトダウンします。 

• ドライブをドライブベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。 

• オプティカルドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力 
したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやす 
い動作です。 

• バツテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバツテリが十分に充電 
されていることを確認してください。 

• 高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。 

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーな 
どを吹きかけないでください。 

• ドライブベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、 
ドライブからメディアを取り出してください。 

ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 
に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。 

• ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の 
金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルトコンベアなど機内持ち込み手荷物をチェ 
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ックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには 
影響しません。 
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ハードドライブの使用 

ハードドライブパフォーマンスの向上 
[ディスクデフラグ]の使用 

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。[ディス 
クデフラグ]を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく 
作業を実行できるようになります。 


@ 注記 ： SSD (Solid State Drive ) では、[ディスクデフラグ]を実行する必要はありません。 


いったん[ディスクデフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブの 
サイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのた 
め、夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。 

少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスクデフ 
ラグ]は1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実 
行できます。 

[ディスクデフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。 

1. コンピューターを外部電源に接続します。 

2. [スタート] — [すべてのプログラム] — [アクセサリ] — [システムツール] — [ディスクデフラ 
グ]の順に選択します。 

3. [ディスクの最適化]をクリックします。 


@ 注記： Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザーアカウント制 
御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユー亍イリテイの実行、 Windows の 
設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があり 
ます。詳しくは、[ヘルプとサボート]を參照してくださしヽ。 


詳しくは、[ディスクデフラグ]ツールソフトウェアのヘルプを参照してください。 

[ディスククリーンアップ]の使用 

[ディスククリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファ 
イルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになりま 
す。 

[ディスククリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。 

1. [スタート]—[すべてのプログラム] — [アクセサリ] — [システムツール] — [ディスククリーン 
アップ]の順に選択します。 

2. 画面に表示される説明に沿って操作します。 
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[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] の使用（一部のモデルのみ） 

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、デー 
夕要求を中止することによって、ハードドライブを保護するシステムです。 

• バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合 

• バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場 

これらのどれかが発生して終了すると間もなく、 [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] はハード 
ドライブを通常動作に戻します。 ' 


注記: SSD(Solid State Drive ) には駆動部品がないため、 [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] 
は必要ありません。 

聲 注記： メインハードドライブベイまたはセカンダリハードドライブベイのハードドライブは、 
[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] によって保護されます。 USB コネクタに接続されている 
ハードドライブは、 [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] では保護されません。 


詳しくは、 [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] ソフトウェアのヘルプを参照して〈ださい。 

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] の状態の確認 

コンピューターのドライブランプの色の変化によって、メインハードドライブベイまたはセカン 
ダリハードドライブベイ（一部のモデルのみ）のディスクドライブが停止していることを示しま 
す。ドライブが現在保護されているか、または停止しているかを確認するには、[スタート] — [コン 
ト ロール パネル] — [ハードウェアとサウンド] — [ Windows モビリティセンター]の順に選択しま 
す。 

• [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] が有効の場合、緑色のチェックマークがハードドラ 
イブアイコンに重なって表示されます。 

• [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] が無効の場合、赤色の X 印がハードドライブアイコ 
ンに重なって表示されます。 

• ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブアイコンに重なって表示さ 
れます。 

[Windows モビリティセンター]のアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合がありま 
す。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする 
必要があります。 

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の操作を行います。 

1. [スタート]—>•[コントロールパネル]—>[ハードウヱアとサウンド]— '[HP ProtectSmart Hard 
Drive Protection ] の順に選択します。 


@ 注記： [ユーザーアカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。 


2. [システムトレイ上のアイコン]行で[表示]をクリックします。 

3. [ OK ] をクリックします。 
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停止されたハードドライブでの電源管理 

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] によってハードドライブが一時停止された場合、コンピュ 
一 ■ 夕一は以下の状態になります。 

• シャットダウンができない 

• 以下の注記に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーシヨンを開始できない 

_ 注記： コジ它ュこターがバッテリ電原で動作中に完全な石=バッテリな^^場合 if 

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] で停止されたドライブであつてもハイパネーシヨン 
が開始されます。 


コンピユーターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリ_プまたはハイバネ_シヨンを 
開始します。 

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] ソフトウェアの使用 

[HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] ソフトウェアは、管理者によって有効または無効にできま 
す。 

鐵 注記： [HP ProtectSmart Hard Drive Protection ] の有効または無効への切り替えが許可されている 
" かどうかは、 ユーザー の権限によって異なります。 Administrator グループのメンバーは Administrator 
以外の ユーザーの 権限を変更できます 0 

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。 

1. [Windows モビリティセンター]でハードドライブアイコンをクリックして、 [HP ProtectSmart 
Hard Drive Protection ] ウィンドウを開きます。 

または 

[スター ト] — [コントロールパネル] — [ハードウェアとサウンド]— [HP ProtectSmart Hard 
Drive Protection] の順に選択します。 

@ 注記: [ユーザー 了： h 〒ノ ト制爾 I のウィ > ドウが表示されたら、[はい!リ^ L ます。 

2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。 

3. [ OK ] をクリックします。 

オプティカルドライブの使用（一部のモデルのみ） 

オプティカルドライブには、以下のような種類があります。 

• CD 

• DVD 

• ブルー •レイ ( BD ) 

取り付けられているオプティカルドライブの確認 

[スタート]—[コンピューター ] の順に選択します。 
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お使いのコンピューターにインストールされているオプティカルドライブを含むすべてのデバイス 
の一覧が表示されます。 


オプティカルドライブの挿入 

トレイローディング式 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. ドライブのフロントパネルにあるリリースボタン （1) を押して、ディスクトレイが少し押し 
出された状態にします。 

3. トレイを引き出します （2)。 

4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 
軸の上に置きます。 

注記： ディスクトレイ示完全日開かな17ヽ場吾は、デマスクを注意深く傾けて回転軸の±に晉 

的 L ' てく ㈢ _ 

5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます （3)。 



❶ 


6. ディスクトレイを閉じます。 


@ 注記： ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で 
す。起動するメディアプレーヤーをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログボッ 
クスが開き、メディアコンテンツの使用方法を選択するように要求されます。 


スロットローディング式 


△注意： スロットローディング式オプティカルドライブには、 8 cm のオプティカルディスクを挿 
入しない i くぢさい。オプ亍ゴカルドライブが損傷する可能性があ y ます。 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にします。 
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3. 


ディスクをスロットローデイング式のオプティカルドライブにゆっくりと挿入します。 



オプティカルディスクの取り出し 


トレイローディング式 

ディスクを取り出す方法は2通りあり、ディスクトレイが通常の操作で開く場合と開かない場合に 
よって異なります。 

ディスクトレイが正常に開く場合 

1. ドライブの フロント パネルにあるリリースボタン （1) を押してディスクトレイを開き、トレ 
イをゆっくりと完全に引き出します（2)。 

2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します 
(3)。 ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。 

@ 注記： トレイ亦完全に開かない場吾は、デマスクを注意深く傾けて取り出してく召さい厂 



3. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。 
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ディスクトレイが正常に開かない場合 

1. ドライブのフロントパネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ （1) の端を差し込みま 
す。 

2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します（2)。 

3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します 
(3)。 ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。 


_ 注記： トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してくださしヽ。 



〇 


4. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。 

スロットローディング式 

1. flO キーを押します（1)。 

2. ディスクの縁を持ち、平らな表面に触れないようにして、ディスクを取り出します（2)。 



3. 取り出したディスクを保護ケースに入れます。 
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オプティカルドライブの共有 

お使いのコンピューターにオプティカルドライブが内蔵されていなくても、ネットワーク内の他のコ 
ンピューターに接続されているオプティカルドライブを共有することで、ソフトウェアやデータに 
アクセスしたり、アプリケーシヨンをインストールしたりできます。ドライブの共有は Windows 才 
ペレーティングシステムの機能で、あるコンピューターのドライブを同じネットワーク上にある他 
のコンピューターから使用できるようになります。 


@ 注記： オプティカルドライブを共有するには、ネットワークをセットアップする必要があります。 
ネットワークの セットアップについて 詳しくは' 2ページの「ネットワーク接続（一部のモデルの 
み）丨 を参照してください。 

@ 注記： DVD ムービーやゲームディスクといった種類のディスクは、コピーが防止されているため 
に、 DVD ドライブや CD ドライブを共有しても使用できない場合があります。 


オプティカルドライブを共有するには、以下の操作を行います。 

1 共有するオプティカルドライブがあるコンピュ ー タ_で、[スタ_卜]—* ■[コン ピュ_夕_ ] の順 
に選択します。 

2. 共有するオプティカルドライブを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 

3. [共有]タブ — [詳細な共有]の順に選択します。 

4. [このフオルダーを共有する]チヱックボックスにチェックを入れます。 

5. [共有名]テキストボックスに、オプティカルドライブの名前を入力します。 

6. [適用]— [OK] の順にクリックします。 

7. 共有オプティカルドライブを表示するには、以下の操作を行います。 

[スタート]—*■[コントロ ールパネル]—*■[ネットワークとインターネット]—*■[ネットワークと共 
有センター]の順に選択します。 


RA 旧の使用（一部のモデルのみ） 

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) 亍クノ ロジを利用すると、 1 台のコンピューター 
で同時に 2 つ以上のハードディスクを使用できます。 RAID では、ハードウェアまたはソフトウェア 
の設定によって、複数のドライブが1つの隣接するドライブとして扱われます。複数のドライブがこ 
のように連携されている場合、これらのドライブは RAID アレイと呼ばれます。 

RAID について詳しくは、 HP の Web サイト、 http :〃 www . hp . com / suDDort / を参照してください n 
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セキュリテイ 


コンピューターの保護 

Windows オペレーティングシステムおよび Windows 以外のセットアップユーティリティ ( BIOS ) 
によつて提供される標準のセキュリティ機能で、個人設定およびデータをさまざまなリスクから保護 
できます。 


flf 注記： セキュリティソリューションは、抑止効果を発揮することを目的として設計されています 
が、ソフトウヱアによる攻撃、またはコンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものでは 
ありません。 

注記： コンピューターをサポートあてに送付する場合は、機密性の高いファイルのバックアップと 
削除、およびすベてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。 

隊 注記： この章に記載されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があ 
ります。 


コンピューターでの危険性 

セキュリティ機能 

コンピューターの不正な使用 

• QuickLock (—部のモデルのみ） 

• 電源投入時パスワード 

• 指紋認証システム 

コンピューターウイルス 

ウィルス対策ソフトウェア 

データへの不正なアクセス 

• フアイアウオールソフトウェア 

• Windows Update 

• ファイルの暗号化 

セットアップユーティリティ （BIOS) の設定、およびその 
他のシステム識別情報への不正なアクセス 

管理者パスワード 

コンピューターへの現在または将来の脅威 

Microsoft からの緊急セキュリティアップデート 

Windows ューザーアカウントへの不正なアクセス 

ユーザーパスワード 

コンピューターの不正な移動 

セキュリティロックケーブル用スロット（別売のセキュリ 
ティロックケーブルとともに使用） 


パスワードの使用 

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するために選択する文字列です。情報へのア 
クセスの制御方法に応じてさまざまな種類のパスワードを選択できます。パスワードは、 Windows 、 


44 第7章セキュリティ 














および コン ピューターにプリインス I ルされている Windows には依存しないセットアップユー 
ティリティ （ BIOS ) で設定できます。 


隊 注記： コンピューターがロックされないように、パスワードはすべて書き留め、他人の目にふれな 
い安全な場所に保管してください。 


セットアップユーティリティ ( BIOS ) の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワード 
を使用できます。また、複数のセットアップユーティリティ ( BIOS ) 機能に同じパスワードを使用 
することもできます。 

スクリーンセーパーのパスワードなど、 Windows のパスワードについては、[スタート] — [ヘルプと 
サボート]の順に選択してください。 

Windows でのパスワードの設定 


パスワード 

機能 

管理者パスワード 

管理者レベルのデータへのアクセスを保護します 

注記： このパスワードは、セットアップユーティリティ 
(BIOS) のデータへのアクセスには使用できません 

ユーザーパスワード 

Windows ユーザーアカウントへのアクセスを保護します。 
コンピューターのデータへのアクセスも保護します。スリー 
プまたはハイバネーシヨンを終了するときに入力する必要が 
あります 

QuickLock (—部のモデルのみ） 

オペレーティングシステムの[ログオン]ウィンドウを表示し 
て、情報を保護します。[ログオン】ウィンドウが表示されてい 
るときには、 Windows のユーザーパスワードまたは 

Windows の管理者パスワードが入力されるまでコンピュー 
ターにアクセスできません。ユーザーまたは管理者パスワー 
ドを設定した後は、以下の操作を行います 

1. [QuickLock] を開始します 

2 Windows のユーザーパスワードまたは管理者パスワー 
ドを入力して [QuickLock] を終了します 
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セットアップ ユー テ- 1 

'リティ （ BIOS ) でのパスワードの設定 

パスワード 

機能 

管理者パスワード* 

• セットアップユーティリティ （BIOS) へのアクセスを 
保護します 

• パスワードの設定後は、セットアップユーティリティ 
(BIOS) にアクセスするたびにこのパスワードを入力す 
る必要があります 

注意： 管理者パスワードを忘れた場合は、セットアップユ 
ーティリティ （BIOS) にアクセスできません 

注記： 管理者パスワードは、電源投入時パスワードの代わ 
りに使用できます 

注記： その管理者パスワードは、 Windows で設定した管理 
者パスワードで置き換えができず、設定、入力、変更、また 
は削除時に表示されません 

注記 ： [Press the ESC key for Startup] という メ ッセージ 
が表示される前の最初のパスワード確認のときに電源投入時 
パスワードを入力した場合は、セットアップユーティリティ 
(BIOS) にアクセスするときに管理者パスワードを入力する 
必要があります 

電源投入時パスワード* 

• コンピューターのデータへのアクセスを保護します 

• パスワード設定後は、コンピューターの電源投入時、再 
起動時、またはハイバネーシヨンの終了時には必ずこの 
パスワードを入力する必要があります 

注意： 電源投入時パスワードを忘れると、コンピューター 
の電源を入れることも、再起動も、ハイバネーシヨンの終了 
もできなくなります 

注記： 管理者パスワードは、電源投入時パスワードの代わ 
りに使用できます 

注記： 電源投入時パスワードは、設定、入力、変更、また 
は削除する場合に表示されません 


各パスワードについて詳しくは、以下の項目を参照してくださし、。 
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管理者パスワードの管理 

パスワードを設定、変更、および削除するには、以下の操作を行います。 

1. コンピューターの電源をオンにするか再起動してセットアップユーティリティ （ BIOS ) を開き 
ます。画面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されて 
いる間に、 esc キーを押します 。 [Startup Menu ] (スタートアップメニュー）が表示されたら 
flO キーを押します。 

2. 矢印キーを使用して [Security] (セキュリティ） -^[Administrator Password] (管理者パスワ 
—ド）の順に選択し、 enter キーを押します 0 

• 管理者パスワードを設定するには、 [Enter New Password] (新しいパスワードの入力） 
および [Confirm New Password] (新しいパスワードの確認）フィールドにパスワードを 
入力し、 enter キーを押します。 

• 管理者パスワードを変更するには、 [Enter Current Password] (現在のパスワードの入 
力）フィールドに現在のパスワードを入力し、 [Enter New Password] および [Confirm 
New Password] フィールドに新しいパスワードを入力し、 enter キーを押します。 

• 管理者パスワードを削除するには、 [Enter Password] (パスワードの入力）フィールドに 
現在のパスワードを入力し、 enter キ_を4回押します。 

3. 変更を保存してセットアップユーティリティ ( BIOS ) を終了するには、矢印キーを使用して 
[Exit] (終了） -^[Exit Saving Changes] (変更を保存して終了）の順に選択します。 


変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。 

管理者パスワードの入力 

[Enter Password] (パスワードの入力）画面が表示されたら、管理者パスワードを入力して enter 
キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動し、入力しなおして 
ください。 
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電源投入時パスワードの管理 

パスワードを設定、変更、および削除するには、以下の操作を行います。 

1. コンピューターの電源をオンにするか再起動してセットアップユーティリティ （ BIOS ) を開き 
ます。画面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されて 
いる間に、 esc キーを押します 。 [Startup Menu ] (スタートアップメニュ ー) が表示されたら 
flO キーを押します。 

2. 矢印キーを使用して [Security] (セキュリティ） [Power-On Password] (電源投入時パスワ 
—ド）の順に選択し、 enter キーを押します。 

• 電源投入時パ スワー ドを設定するには、 [Enter New Password] (新しいパ スワー ドの入 
力）および [Confirm New Password] (新しいパ スワー ドの確認） フイー ルドにパ スワー 
ドを入力し、 enter キーを押します。 

• 電源投入時パスワードを変更するには [Enter Current Password] (現在のパスワードの入 
力）フィールドに現在のパスワードを入力し、 [Enter New Password] および [Confirm 
New Password] フィールドに新しいパスワードを入力し、 enter キーを押します。 

• 電源投入時パスワードを削除するには、 [Enter Current Password] フィールドに現在のパ 
スワードを入力し、 enter キーを4回押します。 

3. 変更を保存してセットアップューティリティ ( BIOS ) を終了するには、矢印キーを使用して 
[Exit] (終了） — [Exit Saving Changes] (変更を保存して終了）の順に選択します。 

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。 

電源投入時パスワードの入力 

[Enter Password] (パスワードの入力）画面が表示されたらパスワードを入力して enter キーを押 
します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動し、入力しなおしてくださし、。 


ウイルス対策ソフトウェアの使用 

コンピュ_夕_で電子メ ールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスする 
ときは、コンピューターウィルスの危険にさらされる可能性があります。コンピューターウィルス 
に感染すると、オペレーティングシステム、プログラム、およびユーティリティなどが使用できな 
くなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。 

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出して駆除できるとともに、通常 
はウィルスの被害にあったか所を修復できます。新しく発見されたウィルスからコンピューターを 
保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。 

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムの試用版がプリインストールされている場合 
があります。試用版を製品版に更新するか、自分でウィルス対策プログラムを購入して、お使いのコ 
ン ピューターを 確実に保護する ことを 強くおすすめします。 

コンピューターウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキストフ 
イールドに「ウイルス」と入力してください。 
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ファイアウオールソフトウェアの使用 

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。 
ファイアウオールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェアプログラ 
ムもあれば、ハードウェアとソフトウ I アの両方から構成されるソリューシヨンもあります。 

検討すべきファイアウォールには以下の2種類があります。 

• ホストべースのファイアウォ_ル：インスト_ルされているコンピューターだけを保護するソフ 
トウェアです。 

• ネットワ_クべースのファイアウォ_ル： DSL モデムまたはケ _ ブルモデムとホ _ ムネットワ 
—クの間に設置して、ネットワーク上のすベてのコンピューターを保護します。 


ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべてのデ 
—夕が監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満たし 
ていないデータはすべてブロックされます。 

お使いのコンピューターまたはネットワーク機器には、ファイアウォールがすでにインストールされ 
ている場合があります。インストールされていない場合には、ファイアウォールソフトウヱアソリ 
ューシヨンを使用できます。 


@ 注記： 特定の状況下では、ファイアウォールがインターネットゲームへのアクセスをブロックし 
たり、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添 
付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォール 
を無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に 
解決するには、ファイアウオールを再設定します。 


緊急セキュリティアップデートのインストール 


△注意 ： Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューター 
をセキュリティの侵害やコンピューターウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに 
Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。 


オペレーティングシステムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターのエ 
場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコン 
ピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。 

• コンピューターのセットアップが完了したら、できる限りすぐに [Windows Update ] を実行しま 
す。[スタート] — [すべてのプログラム] — [Windows Update ] の順に選択すると表示されるア 
ップデートリンクを使用します。 

• [Windows Update ] は毎月実行してください。 

• Windows およびその他の Microsoft のプログラムのアップデートがリリースされるたびに、 
Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデートリンクから入手します。 


別売のセキュリティロックケーブルの接続 


隊 注記： セキュリティロックケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い 
や盗難を完全に防ぐものではありません。 
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聲 注記： お使いのコンピューターのセキュリティロックケーブル用スロットは、ここに記載されて 
U いる図と多少異なる場合があります。お使いのコンピューターのセキュリティロックケーブル用 
スロットの位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。 


1. 固定された物体にセキュリティロックケーブルを巻きつけます。 

2. 鍵 （1) をケーブルロック （2) に差し込みます。 

3. セキュリティロックケーブルをコンピューターのセキュリティロックケーブル用スロット 
(3) に差し込み、鍵をかけます。 


a 

0 


4. 鍵を抜き、安全な場所に保管します。 


指紋認証システムの使用（一部のモデルのみ） 

—部のモデルのコンピューターでは、内蔵の指紋認証システムを使用できます。指紋認証システムを 
使用するには、コンピュータ_でユ_ザ_アカウントおよびパスワ_ドをセットアップする必要が 
あります。このアカウントを使用すると、登録した指を滑らせることによってコンピューターにログ 
オンできます。また、指紋認証システムを使用して、ログオンが必要な Web サイトや他のプログラ 
ムのパスワードフィールドにパスワードを入力できます。手順については、指紋認証ソフトウェア 
のヘルプを参照してください 

指紋 ID を作成すると、シングルサインオンサービスをセットアップできます。シングルサインオン 
サービスを利用して、ユーザー名とパスワードが必要なすべてのアプリケーション用の資格情報を指 
紋認証システムで作成できます。 

指紋認証システムの位置 

指紋認証システムは小さい金属製センサーで、コンピューターの以下のどれかの場所にあります。 

• イメージパッドの下部付近 

• キ_ボードの右側 

• ディスプレイの右上 

• ディスプレイの左側 
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コンピューターのモデルによって、指紋認証システムは横向きの場合も縦向きの場合もあります。ど 
ちらの向きでも、金属製センサーと垂直に指を滑らせる必要があります。お使いのコンピューターの 
指紋認証システムの位置については、『コンピューターの準備』を参照してください。 
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コンピューターの清掃 

ディスプレイの清掃 


△注意： コンピューターの破損を防ぐため、ディスプレイには絶対に水、液体クリーナー、化学薬品 
をかけないでください。 


汚れやほこりを取り除くため、糸くずの出ない、軽く湿らせた柔らかい布を使用して定期的にディス 
プレイを清掃します。汚れが落ちにくい場合は、軽く湿らせた静電気防止の拭き取り用の布や静電気 
防止の画面用クリーナーを使用します。 

イメ _ ジパッドおよびキ _ ボードの清掃 

イメージパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があ 
ります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でイメージパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使 
用するときは手をよく洗ってください。 


△ 警告！ 感電や内部コンポ _ ネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボ _ 
ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがありま 
す。 


キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除 
くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用して 
キーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。 

プログラムおよびドライバーの更新 

プログラムおよびドライバーを定期的に最新ノ くージョンへと更新することをおすすめします。最新 
バージョンをダウンロードするには、 http : // www . hp . com/su ddo rt パ こアクセスしてください。アツプデ 
一卜が使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。 
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[HP SoftPaq Download Manager ] (HP SoftPaq ダウンロ 

ードマネージャ _ ) の使用 

[HP SoftPaq Download Manager ] (HP SDM ) は、 SoftPaq 番号がわからない場合でも SoftPaq 情報 
にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、 SoftPaq の検索、ダウンロード、 
および展開を簡単に実行できます。 

[HP SoftPaq Download Manager ] は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データべ 
—スファイルを、 HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP 
SoftPaq Download Manager ] を使用すると、1つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能 
な SoftPaq を調べてダウンロードできます。 

[HP SoftPaq Download Manager ] は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウ 
ェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされ 
て、適用されます。 

[HP SoftPaq Download Manager ] は HP の Web サイトから入手できます。 [HP SoftPaq Download 
Manager ] を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、 [HP SoftPaq Download Manager ] の 
ダウンロードおよびインストールを行う必要があります。 HP の Web サイト http :// www . hp . com / qo / 
sdm / (英語サイト）を表示して、画面の説明に沿って [HP SoftPaq Download Manager ] のダウンロ 
—■ ドとインストールを行います。 

SoftPaq をダウンロードするには、以下の操作を行います。 

1. [スタート] — [すべてのプログラム] — [HP Software Setup] (HP ソフトウェアセットアップ） 
—•[HP SoftPaq Download Manager] の順に選択します。 

2. [HP SoftPaq Download Manager ] を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェ 
アのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねる 
ウィンドウが表示されます。 [Show software for all supported models] (サボートされてい 
るすべてのモデルのソフトウェアを表示する）を選択します。 [HP SoftPaq Download 
Manager ] を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。 

a. [構成オプション]ウィンドウでオペレーティングシステムおよび言語フィルターを選択し 
ます。フィルターによって、[製品カタログ]パネルに一覧表示されるオプションの数が制限 
されます。たとえば、オペレーティングシステムフィルターで Windows 7 Professional 
のみを選択すると、[製品カタログ]に表示されるオペレーティングシステムは Windows 7 
Professional のみになります。 

b. 他のオペレーティングシステムを追加するには、[構成オプション]ウィンドウでフィルター 
設定を変更します。詳しくは、 [HP SoftPaq Download Manager ] ソフトウェアのヘルプを 
參照してください。 

3. 左側の枠内で、プラス記号 （+ ) をクリックしてモデルー覧を展開し、更新する製品のモデルを 
1つまたは複数選択します。 

4. [利用可能な SoftPaq の検索]をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPaq 
の一覧をダウンロードします。 
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5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がか 
かることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧 
から SoftPaq を選択して、[ダウンロードのみ]をクリックします。 

ダウンロードする SoftPaq が1つまたは2つのみで、高速のインターネット接続を使用している 
場合は、[ダウンロードしてパッケージを展開]をクリックします。 

6. [HP SoftPaq Download Manager ] ソフトウエアで [ SoftPaq のインストール]を右クリックする 
と、選択した SoftPaq がコンピューターにインストールされます。 
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セツトアップユーテイリテイ （ BIOS ) お 
よびシステム診断 


セットアップユーティリティ （ BIOS ) の使用 

BIOS (Basic Input/Output System ) とも呼ばれるセットアップユーティリティは、システム上のす 
ベての入出カデバイス（ディスクドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど） 
間で行われる通信を制御します。セットアップユーティリティ （ BIOS ) を使用すると、取り付ける 
デバイスの種類、コンピューターの起動順序、およびシステムメモリと拡張メモリの容量を設定で 
きます。 


@ 注記： セットアップユーティリティ （ BIOS ) で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってくだ 
さい。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。 


セットアップユーティリティ （ BIOS ) の開始 

セットアップユーティリティ （ BIOS ) を開始するには、以下の操作を行います。 

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] 
というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。 

2. flO キーを押して、セットアップユーティリティ ( BIOS ) を起動します。 

セットアップユーティリティ （ BIOS ) の言語の変更 

1. セットアップユー亍ィリティ ( BIOS ) を開始します。 

2. 矢印キーを使用して [System Configuration] (システム コンフィギ ュレーシ ヨン）一 > 
[Language] (言語）の順に選択し、 enter キーを押します 0 

3. 矢印キーを使用して言語を選択し、 enter キーを押します。 

4. 選択した言語を確認するメッセージが表示されたら、 enter キーを押します。 

5. 変更を保存してセットアップユーティリティ （ BIOS ) を終了するには、矢印キーを使用して 
[Exit] (終了） [Exit Saving Changes] (変更を保存して終了）の順に選択し、 enter キーを 
押します。 

変更はすぐに有効になります。 
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セットアップユーティリティ （ BIOS ) での移動および選択 

セットアップユーティリティ （ BIOS ) で移動および選択するには、以下の操作を行います。 

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] 
というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。 

• メニュ _ またはメニュ _ 項目を選択するには、タブキ _ やキーボ _ ドの矢印キ _ を使用し 
て項目を移動してから enter キーを押します。 

• 画面を上下にスクロールするには、上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。 

• 開いているダイアログボックスを閉じてセットアップユーティリティ （ BIOS ) のメイン 
画面に戻るには、 esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。 

2. flO キーを押して、セットアップユー亍ィリティ ( BIOS ) を起動します。 

セットアップユーティリティ （ BIOS ) のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択しま 
す。 

• 変更を保存しないでセットアップユーティリティ （ BIOS ) のメニューを終了するには、 esc キ 
一を押し、画面の説明に沿って操作します。 

または 

矢印キーを使用して、 [Exit] (終了） ->[Exit Discarding Changes] (変更を保存しないで終 
了）の順に選択し、 enter キーを押します。 

または 

• 変更を保存してからセットアップユー亍ィリティ （ BIOS ) のメニューを終了するには、 flO キ 
一を押し、画面の説明に沿って操作します。 

または 

矢印キーを使用して、 [Exit] — [Exit Saving Changes] (変更を保存して終了）の順に選択し、 
enter キーを押します。 

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。 

システム情報の表示 

1. セットアップユーティリティ ( BIOS ) を開始します。 

2. [Main] (メイン）メニューを選択します。システム時刻および日付などのシステム情報および 
コンピューターの識別情報が表示されます。 

3. 設定を変更しないでセットアップユーティリティ （ BIOS ) を終了するには、矢印キーを使用し 
て、 [Exit] (終了）— ■ [Exit Discarding Changes] (変更を保存しないで終了）の順に選択し、 
enter キーを押します。 

セットアップユーティリティ （ BIOS ) での工場出荷時設定の復元 

@ 注記： 初期設定を復元しても、ハードドラマブの 1— K には影響ありませ 
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セットアップユーティリティ （ BIOS ) のすベての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作 
を行います。 

1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] 
というメ ッセー ジが表示されている間に esc キーを押します。 

2. flO キーを押して、セットアップユーティリティ ( BIOS ) を起動します。 

3. 矢印キーを使用して [Exit] (終了） —[Load Setup Defaults] (初期設定値を口ードする）の順 
に選択します。 

4. 画面に表示される説明に沿って操作します。 

5. 変更を保存してから終了するには、 flO キーを押し、画面の説明に沿って操作します。 

または 

矢印キーを使用して、 [Exit]—• [Exit Saving Changes] (変更を保存して終了）の順に選択し、 
enter キーを押します。 

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。 


@ 注記： 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更 
されません。 


セットアップユー■ティリティ （ BIOS ) の終了 

• 現在のセッションからの変更内容を保存して、セットアップユーティリティ ( BIOS ) を終了す 
るには、以下の操作を行います。 

セットアップ ユー ティリティ （ BIOS ) のメニ ューが表示されていない場合は、 esc キーを押し 
て、 メニュー 画面に戻ります。矢印キーを使用して、 [Exit] (終了） ->[Exit Saving Changes] 
(変更を保存して終了）の順に選択し、 enter キーを押します。 

• 現在のセッションからの変更内容を保存しないで、セットアップユーティリティ （ BIOS ) を終 
了するには、以下の操作を行います。 

セットアップユーティリティ （ BIOS ) のメニューが表示されていない場合は、 esc キーを押し 
て、メニュー画面に戻ります。矢印キーを使用して、 [Exit]->• [Exit Discarding Changes] (変 
更を保存しないで終了）の順に選択し、 enter キーを押します。 

BIOS の更新 

HP の Web サイトから、 BIOS の更新されたバージョンを入手できます。 

HP の Web サイトには、多くの BIOS アップデートが SoftPaq という圧縮ファイル形式で提供されて 
います。 

—部のダウンロードパッケ_ジには、このファイルのインスト_ルやトラブルシュ_亍ィングに関 
する情報が記載された Readme . txt ファイルが含まれます。 

BIOS のバージョンの確認 

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピューターにインス I ルされている BIOS よりも 
新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム 
BIOS のバージョンを確認する必要があります。 


セットアップ ユー ティリティ （ BIOS ) の使用 57 




BIOS バージョン情報 （「 ROM の日付」または「システム BIOS 」 とも呼ばれます）を表示するには、 
fn + esc キーを押す （ Windows を起動している場合）か、セットアップユーティリティ （ BIOS ) を 
使用します。 

1. セットアップユー亍ィリティ ( BIOS ) を開始します。 

2. 矢印キ _ を使用して、 [Main] (メイン）を選択します。 

3. 変更を保存しないでセットアップユーティリティ （ BIOS ) を終了するには、タブキーおよび 
矢印キーを使用して、 [Exit] (終了）— • [Exit Discarding Changes] (変更を保存しないで終 
了）の順に選択し、 enter キーを押します。 

BIOS アップデートのダウンロード 


△注意 コンピュ_夕_の損傷やインストールの失敗を防ぐため、 BIOS アップデートのダウンロー 

ドおよびインストールを実行するときは必ず、 AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコ 
ンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッ 
キングデバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、 BIOS アップデ 
_ 卜をダウンロ _ ドまたはインスト _ ルしないでください。ダウンロ _ ドおよびインスト _ ル時は、 
以下の点に注意してください。 

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお 
やめください。 

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイパネーシヨンを開始したりしないでくださ 
い0 

コンピュ _ 夕 _ 、ケ _ ブル、またはコ _ ドの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでくださ 
い0 


1. [スタート]—[ヘルプとサボート]—[メンテナンス]の順に選択します。 

2. 画面の説明に沿ってお使いのコンピューターを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートに 
アクセスします。 

3. ダウンロードのページで、以下の操作を行います。 

a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい 
BIOS を確認します。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモ 
しておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情 
報が必要になる場合があります。 

b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 

BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパス 
は、アップデートをインストールするときに必要です。 


[ if 注記： コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェアアップデート（特 
にシステム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行し 
てください。 


ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面 
に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。 

1. [スタ ート]—*•[コン ピュ ー タ ー ] の順に選択して、 Windows の [エ クスプロ ー ラ ー ] を開きます。 

2. ハー ドドライブをダブルクリックします。通常は、 [口ー カルディスク （ C :)] を指定します。 
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3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを參照するなどして、ハードドライブ上のア 
ップデートファイルが保存されているフオルダーを開きます。 

4. 拡張子が. exe であるファイル ( filename.exe など）をダブルクリックします 0 
BIOS のインストールが開始されます。 

5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。 


隊 注記： インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたフ 
アイルをハードドライブから削除できます。 


システム診断の使用 

システム診断を使用すると、診断テストを実行して、コンピューターのハードウエアが正常に動作し 

ているかどうかを確認できます。システム診断では、お使いのコンピューターに応じて以下の診断テ 

ストを実行できます。 

• Start-up Test (起動テスト）：このテストでは、コンピューターを起動するために必要なメイン 
のコンピュ_夕_のコンポ_ネントを分析します。 

• Run-in test (実行時テスト）：このテストでは、起動テストを繰り返し、起動テストで検出され 
ない断続的な問題があるかどうかを確認します。 

• Hard disk test (ハードドライブテスト）：このテストでは、ハードドライブの物理的な状態を 
分析してから、ハードドライブの全セクターにあるすべてのデータを確認します。損傷したセク 
夕一が発見されると、データを問題のないセクターに移動しようと試みます。 

• Memory test (メモリテスト）：このテストでは、メモリモジュールの物理的な状態を分析しま 
す。 エラー が報告された場合は、メモリモジュールをすぐに交換してください。 

• Battery test (バツテリテスト）：このテストでは、バツテリの状態を分析します。バツテリテ 
ストが不合格になった場合は、 HP のサポート窓口に連絡してください。 

また、 [System Diagnostics ] (システム診断）ウィンドウでは、システム情報および エラーログを 確 

認できます。 

システム診断を開始するには、以下の操作を行います。 

1. コンピューターの電源を入れるか、再起動します。画面の左下隅に [Press the ESC key for 
Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に、 esc キーを押します。 [Startup Menu ] 
(スタ_トアップメニュー ） が表示されたら f 2 キーを押します。 

2. 実行する診断テストをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。 


@ 注記： 診断テストの実行中にテストを停止する必要がある場合は、 esc キーを押します。 
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コンピュ ー タ ー の持ち運び 


最適な状態で使用するには、持ち運びおよび送付に関する以下の情報をお読みください。 

• お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行 
います。 

。情報をバックアップします。 

。すべてのディスク、およびすベての外付けメディアカード（デジタルカードなど）を取り 
外します。 


△注意： コンピューターやドライブの破損、または情報の損失を防ぐため、ドライブをドラ 
イブベイから取り外す前およびドライブを運搬、保管、または移動する前に、ドライブか 
らメディアを取り出してください。 


。すべての外付けデバイスを、電源を切ってから取り外します。 

。コンピューターをシャットダウンします。 

• 情報のバックアップを携帯します。バックアップはコンピューターとは別に保管します。 

• 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けない 
でください。 


△注意： ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置に 
は、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルトコンベアなど機内持ち込み手 
荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ド 
ライブには影響しません。 


• 機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。機内で 
コンピューターを使用する場合は、事前に航空会社に確認してください。 

• コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 
に「コワレ モノー 取り扱い注意 J と明記してください。 

• コンピューターに無線デバイス （802.11 b / g デバイス 、 GSM (Global System for Mobile 
Communications ) デバイス 、 GPRS (General Packet Radio Service ) デバイスなど）が搭載 
されている場合、ある状況においてこれらのデバイスの使用は制限されることがあります。たと 
えば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。特定の機器の使用に適用される 
規定が不明な場合は、電源を入れる前に、使用可能かどうかを確認して許可を得てください。 

• コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。 

。 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。 

。 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で 

購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。 
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△警告！ 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続 
するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。 
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B トラブルシューテイング情報 


• [ヘルプとサポート]から、 Web サイトへのリンクやコンピューターに関する追加情報にアクセ 
スできます。[スタート] — [ヘルプとサボート]の順に選択します。 


注記： 検査ツールおよび修復ツールには、使用するためにインターネットへの接続が必要にな 
るものもあります。 HP では、インターネットに接続する必要がないツールも追加で提供してい 
ます。 


• 『サービスおよびサボートを受けるには』を参照するか、 http://welcome.hD.com/countrv/jp/ia/ 
contact us.html を参照して、 HP のサボート窓口にお問い合わせください。 

注記： 日本以外の国や地域でのサポートについては、 http :// welcome . hp . com / countrv / us / en / 
wwcontact us.html (英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。 

以下の種類のサボートから選択します。 

。 HP のサービス担当者とオンラインでチ ヤツ トする。 

@ 注記： 特定の晉語で子ヤットを利用モきな r ヽ場合"は、英語でご利用くださ"^ 

。 HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。 

。 各国の HP のサボート窓口の電話番号を調べる。 

。 HP の サービスセンター を探す。 


62 付録 B 


トラブルシューティング情報 













C 静電気対策 


静電気の放電は、じゆうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接 
触したときに発生します。 

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システムボードなどのデバイスが損傷したり、 
耐用年数が短くなったりすることがあります。静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方 
法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。 

• 取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されて 
いる場合は、正しくアースしてから電源コードを取り外し、その後カバーを外すなどの作業を行 
います。 

• 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。 

ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少な 
<します。 

• 磁気を帯びていない道具を使用します。 

• 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。 

• 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。 

静電気についての詳しい情報、または部品の取り外しや取り付けに関するサボートが必要な場合は、 
サボート窓口にお問い合わせください。 
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